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Dr. BRONISŁAW KARAFFA-KORGUT I 


lekarz Warszawskiej Kasy Chorych, b. lekarz Kolei Srodkowo-Azjatyckiej, 
b. dyrektor Szpitala epidemicznego w Nowogrodku 


przeżywszy lat 63, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 8 października 1933 r. w Woli Justowskiej pod Krakowem. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia Il b. m. o godzinie 9-tej rano 

w kościele św. Salwatora na Zwierzyńcu, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu — na które-to 

smutne obrzędy w głębokim żalu pozostała żona z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego 1 Znajomych. 
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JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13. 


